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PASH.y  RURAL  DISTRICT'.'  .COUNCIL . 

North  Rid In  g  of  Yorkshire 
ANNUAL  REPORT  OF  TFE  .MIDI  CAL  OFFICER  OF.  HE.AXjPH 
for  the  year  e_n ding:  3l  st  D  e c  e  mb e r  1  94 8 ° 


'Gentlemen  s 

\ 

I  have  the  honour  of  pres  outing  to  you  roy  Annual  Report  for  the 
year  ending  3 1st  D'ecember  1 348. 

PUBLIC  HEALTH  OFFICERS  OJ^  THE  COUNCIL . 

(i }  One  Medical  Officer  of  Health. 

-.2;  One  Sanitary  Inspector. 
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EXTRACTS  JROM  VITAL  JIMTISTICS.  FOR  TUP  YE  AR 
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Birth  Rote  4*63 


Rate  per  1000  total 
(live  and  still)  births 

Death  Rate  per  1000  of 
resident  population 
7»53 


DEATHS  PROM  PUERPERAL  CAUSES*  Hone 


PEATH  RATE  OP  INFANTS  UNDER  OHR  YEAR  OP  AGE*  None  o 

GENERAL  PROVISION  OP  HEAI rTH  SERVICES  FOR  THE  AREA . 

There  have  been  no  changes  or  developments  in  the  undermentioned 
services  during  the  year* 

(a)  Laboratory  services. 

b)  Ambulance  services o 

c)  Clinics  and  treatment  centres o 

d)  Nursing  in  the  home. 

SANITARY  C IR  CTO 17  ST  .AN  CE  S  OP  THE  AREA. 


No  changes  have  taken  place  during  the  year  and  the  whole  of  the 
water  supplies  remain  satisfactory.)  birth  in  quality  and  quantity. 

jXAlNAGE  JND  SE7ER AGE  . 

The  services  throughout  the  area  are  satisfactory. 
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RIVERS  MD  STRIP /MS o 

Pollution.  No  action  has  been  necessary. 

CT.0S5T.  ..ACCOMMOD .AT ION  „ 

With  very  few  exceptions 9  all  earth  closets  in  Mash  am  have 
been  converted  to  water-carriage  system. 

S. ANIT TRY  INSPECTION  OP  TRR  JjK&A . 

Regular  inspections  have  been  made. 

HOUSING. 


The  building  of  the  first  eight  houses  was  completed  during 
the  year  and  a  further  allocation  of  ten  houses  has  been  made  to 
your  Councilo  The  work  on  these  is  progressing  rapidly. 

ADMINISTRATION  OP  FACTORY  .ACTS . 

The  Sanitary  Inspector  reports  that  no  nuisances  have  been 
brought  to  his  notice  in  connection  with  the  factories  and  workshop 
in  the  area. 

The  sanitary  arrangements  were  satisfactory. 


I  am 9  Gentlemen 9 

Your  obedient  Servants 
Go  Re  DODDS. 


Medical  Officer  of  Health 
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